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ANGLES— STRUCTURAL 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 
in 
Inches 


Weight 
Per Ft. 
Pounds 


Net Extra 
for 
Size 


Stock 
Length 
Feet 


6 xZ X 4 


4 1 




40 


3 \2y 2 xH 


4.5 


Base 


40 


A 


5.6 


Base 


40 


3 x3 x M 


4.9 


Base 


40 


A 


6.1 


Base 


40 


% 


7.2 


Base 


40 




4.9 


Base 


40 


3^x3 x l A 


5.4 


Base 


40 


A 

1 6 


fi ft 
o . u 




40 


% 


7.9 


Base 


40 




5.8 


Base 


40 


A 


7.2 


Base 


40 


H 


8.5 


Base 


40 


4 x3 \M 


5.8 


.15 


40 


A 


7.2 


Base 


40 


/ 8 




Base 


40 


4 xSJ^xJi 


6.2 


.15 


40 




7.7 


Base 


40 




9.1 


Base 


40 


4 x4 x*4 


6.6 


.15 


40 


16 


8.2 


Base 


40 


H 


9^8 


Base 


40 


H 


12.8 


Base 


40 


5 x3 x^ 


6.6 


.15 


40 


A 


8.2 


Base 


40 


% 


9.8 


Base 


40 


O XO/2A/4 


7.0 


.15 


40 




8.7 


Base 


40 


% 


10.4 


Base 


40 




13.6 


Base 


40 


fi x B x \i. 

O A KI W / g 


12.3 


Base 


60 


6 x3^x% 


11.7 


Base 


60 


Vi 


15.3 


Base 


60 


6 x4 xA 


10.3 


.10 


60 




12.3 


Base 


60 




16.2 


Base 


60 


% 


27.2 


Base 


30 


6 x6 x^ 


14.9 


Base 


60 


H 


19.6 


Base 


60 
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ANGLES— STRUCTURAL 
Manufacturers' Standard Specifications 






Size 




Weight 


Net Extra 


Stock 




in 




Per Ft. 


for 


Lengths 




Inches 




Pounds 


Size 


Feet 


7 


x4 


X% 


13.6 


.10 


60 


8 


x4 




14.9 


.10 


60 


8 


x4 




19.6 


.10 


60 


8 


x6 


xK 2 


23.0 


.10 


60 






% 


28.5 


.10 


60 


8 


x8 


xV 2 


26.4 


.10 


60 



ANGLES— BAR SIZES 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 


Weight 


Net 


Stock 


in 


Per Foot 


Extra 


Length 


Inches 


Pounds 


For Size 


Feet 




.59 


.60 


20 




.70 


.40 


20 


1 xl xH 

ft 


.80 


.30 


20 


1.16 


.25 


20 




1.01 


.30 


20 


ft 


1.48 


.25 


20 


H 


1.92 


.25 


20 


ty 2 xiy 2 xy s 


1.23 


.25 


20 


ft 


1.80 


.15 


20 


H 


2.34 


.15 


20 


2 x2 xVg 


1.65 


.25 


20 


ft 


2.44 


.15 


40 


X 


3.19 


.15 


40 


ft 


3.92 


.15 


40 


% 


4.70 


.15 


40 


2y 2 x2 xA 


2.75 


.15 


40 


y* 


3.62 


.15 


40 


ft 

H 


4.50 


.15 


40 


5.30 


.15 


40 


2y 2 x2Hxy s 


2.08 


.25 


40 


ft 


3.07 


.15 


40 


X 


4.10 


.15 


40 


ft 


5 00 


.15 


40 


5.90 


.15 


40 
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STRUCTURAL I BEAMS 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 
in 
Inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Web 
Thickness 
Inches 


Flange 
Width 
Inches 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Lengths 
Feet 


3 


5 


7 


0.170 


2 


330 


Base 


40 


4 


7 


7 


0.190 


2 


660 


Base 


40 


5 


10 


0 


0.210 


3 


000 


Base 


40 


6 


12 


5 


0.230 


3 


330 


Base 


60 


7 


15 


3 


0.250 


3 


.660 


Base 


60 


8 


18 


4 


0.270 


4 


000 


Base 


60 


10 


25 


4 


0.310 


4 


660 


Base 


60 


12 


31 


8 


0.035 


5 


000 


Base 


60 


15 


42 


9 


0.410 


5 


500 


Base 


60 


20 


65 


4 


0.500 


6 


.250 


.10 


70 




WIDE FLANGE I BEAMS 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 

in 
Inches 


WeiKht 
Per Foot 
Pounds 


Web 
Thickness 
Inches 


Flange 
Width 
Inches 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Lengths 

Feet 


8 


17.0 


.230 


5.25 


.05 


60-70 


10 


21.0 


.240 


5.75 


.05 


60-70 


12 


25.0 


.240 


6.50 


.05 


60-70 


14 


30.0 


.270 


6.733 


.05 


60-70 


16 


36.0 


.299 


6.992 


.05 


60-70 


18 


47.0 


.350 


7.492 


.15 


60-70 


38 


50.0 


.358 


7.50 


.15 


60-70 


21 


59.0 


.390 


8.23 


.15 


60-70 


24 


74.0 


.430 


8.975 


.15 


80 
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STANDARD AND WIDE FLANGE 
H COLUMNS 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 
in 
Inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Web 
Thickness 
Inches 


Flange 
Width 
Inches 


Met 
Extra 
For Size 


Stock 
Lengths 
Feet 


4 


7.5 


0.170 


3.95 


.25 


40 


4 


13.8 


0.313 


4.000 


.10 


60 


5 


18.9 


0.313 


5.000 


.10 


60 


6 


15.5 


0.269 


6.00 


.15 


60 


6 


20.0 


0.250 


6.00 


.10 


60-70 


8 


24.0 


0.245 


6.50 


.10 


60-70 


8 


31.0 


0.288 


8.00 


.10 


60-70 


10 


49.0 


0.340 


10.00 


.10 


70 




STRUCTURAL CHANNELS 
Manufacturers' 
Standard Specifications 




Depth 

in 
Inches 


Weight 
Per Ft. 
Pounds 


Web 
Thickness 
Inches 


Flange 
Width 
Inches 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Lengths 
Feet 


3 


4.1 


0.170 


1.410 


Base 


40 


4 


5.4 


0.180 


1.580 


Base 


40 


5 


6.7 


0.190 


1.750 


Base 


60 


6 


8.2 


0.200 


1.920 


Base 


60 


7 


9.8 


0.210 


2.090 


Base 


60 


8 


11.5 


0.220 


2.260 


Base 


60 


9 


13.4 


0.230 


2.430 


Base 


60 


10 


15.3 


0.240 


2.600 


Base 


60 


12 


20.7 


0.280 


2.940 


Base 


60-70 


15 


33.9 


0.400 

i 


3.400 


Base 


60-70 



BAR SIZE— CHANNELS 

Manufacturers' 
Standard Specifications 



Size 


Weight 


Net Extra 


Stock 


in 


Per Ft. 


for 


Lengths 


Inches 


Pounds 


Size 


Feet 




.56 


.60 


20 




.65 


.60 


20 


i xv 2 xv 8 


.83 


.50 


20 


l'Ax^AxVs 


1.01 


.50 


20 


iV2xy 2 xy s 


1.12 


.40 


20 




1.90 


.25 


20 




2.27 


.25 


20 
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FLAT BARS— MILD STEEL 
Manufacturers' 
Standard Specifications 




Size 
in 
Inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Lengths 

Feet 


Kx % 






20 


1 


. oOU 




20 


4 1/ 


1 . UD 


. It) 


20 


m 


1 . Zo 


. IO 


20 


2 


1 70 




20 




O 1 Q 

Z.Jo 


. 10 


20 

£A3 


3 


Z . 00 




20 




O QQ 

z . y?s 


. 10 


20 


4 


3.40 


.15 


20 


5 


4 .25 


. 10 


90 
zu 


6 


5.10 


.15 


20-30 




1 o£ 
1 . uo 


. 10 


20 




1 

1 . 00 


. 1 0 


20 


1^ 


1 

1 . oy 


1 

. 10 


20 


2 


O 1 Q 

Z . 16 


. 1 0 






Z . DO 


1 ^ 


20 


3 


Q 1 Q 


. 1 < > 


20 




Q 79 

0. u 




20 


4 


4.25 


.15 


20 


6 


6.38 


. 15 


90 
zu 


Vgxl 


1 9ft 
1 . Zo 


isase 


20 


IH 


1 . oy 


Base 


20 




1 Q1 

1 . yi 


Base 


20 


2 


z . 00 


Base 


20 


2^ 


Q -J Q 

0 . iy 


Base 


90 


3 


Q QQ 


Base 


90 


3^2 


A Ai\ 
4 . 4D 


Base 


90 


4 


5.10 


Base 


20 


5 


6 .38 


Base 


on 
ZU 


6 


7.65 


Base 


20 




1 . I u 




20 


1H 


9 £Pi 

z . 00 


oase 


90 


2 


0 A(\ 
0 . Iy) 


Base 


20 


23^ 


A. 9^ 
4: . ZO 


Base 


20 


3 


5.10 


Base 


20 


3^ 


5.95 


Base 


20 


4 


6.80 


Base 


20 


5 


8.50 


Base 


20 




10.20 


Base 


20 




2.13 


Base 


20 


2 


4.25 


Base 


20 


2H 


5.31 


Base 


20 


3 


6.38 


Base 


20 


4 


8.50 


Base 


20 


5 


10.63 


Base 


20 


6 


12.75 


Base 


20 
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FLAT BARS— MILD STEEL 
Manufacturers' 
Standard Specifications 




Size 


Weight 


Net 


Stock 


in 


Per Foot 


Extra 


Length 


Inches 


Pounds 


For Slze 


Feet 




2.55 


Base 


20 


2 


5. 10 


Base 


20 


3 


7^65 


Base 


20 




8.93 


Base 


20 


4 


10.20 


Base 


20 


5 


12.75 


Base 


20 


6 


15.20 


Base 


20 


1 x3 


10.20 


Base 


20 


3^ 


11.90 


Base 


20 


4 


13.60 


Base 


20 


5 


17.00 


Base 


20 


6 


20.40 


Base 


20 



BANDS -MILD STEEL 



Manufacturers' Standard Specifications 



Size 


Weight 


Net 


Stock 


in 


Per Foot 


Extra 


Length 


Inches 


Pounds 


For Size 


Feet 




.319 


.60 


20 


i 


.425 


.40 


20 


IH 


.531 


.40 


20 


VA 


.638 


.35 


20 


2 


.85 


.35 


20 


2V 2 


1.06 


.30 


20 


3 


1.28 


.25 


20 




1.49 


.20 


20 


4 


1.70 


.20 


20 




.478 


.55 


20 


1 


.638 


.35 


20 


1H 


.797 


.35 


20 




.956 


.30 


20 


2 


1.28 


.30 


20 


3 


1.91 


.20 


20 


4 


2.55 


.15 


20 
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ROUND BARS— MILD STEEL 
Manufacturers' Standard Specifications 





Size 
in 
inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Length 
Feet 


h£ 
74 




1 .00 


20-25 


5 

16 




.70 


20 


3/ 
78 


U.OiU 


40 


20 


7 

vs 


U . Oil 


. ou 


20 


1 / 

72 


U . OUo 


.20 


20 


5/ 
78 


1 . uto 


10 


20-40 


3/ 
74 


1 . uu 


Base 


20-40 


H 


2.04 


Base 


20-40 


l 


2.67 


Base 


20-40 


tH 


4.17 


Base 


20-40 


m 


6.01 


Base 


20-40 


w 


8.18 


.10 


20-40 


2 


10.68 


.10 


20 


3 


24.03 


.20 


20 




SQUARE BARS— MILD STEEL 
Manufacturers' Standard Specifications 




Size 


Weight 


Net Extra 


Stock 


in 


Per Ft. 


for 


Length 


inches 


Pounds 


Size 


Feet 


H 


0.478 


.40 


20 


H 


0.85 


.20 


20 


Vs 


1.33 


.10 


20 


H 


1.91 


Base 


20 


i 


3.40 


Base 


20 


1H 


4.30 


Base 


20 


IH 


5.31 


Base 


20 


IH 


7.65 


Base 


20 


2 


13.60 


.10 


20 


VA 


21.25 


.15 


20 
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DEFORMED REINFORCING BARS 




ROUND— NEW BILLET 
Manufacturers' Standard Specifications 



Size 


Wcinht 


Not 


Stock 


to 


Per Foot 


Extra 


Lengths 


Inches 


Pounds 


For Size 


Feet 


H 


.375 


.40 


40 


H 


.668 


.20 


40 


% 


1.043 


.10 


40 


H 


1.502 


Base 


60 


Vb 


2.041 


Base 


60 


1 


2.67 


Base 


60 




SQUARE— NEW BILLET 



Size 
in 
Inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Length 
Feet 


H 


.85 


.20 


40 


i 


3.40 


Base 


60 


%H 


4.303 


Base 


60 


IH 


5.313 


Base 


60 



ELECTRIC WELDED FABRIC 
For 

BUILDINGS AND MISC. CONSTRUCTION 



Size 


Spacing 


Gauge 


Sect. Areas 


Weigh 
per 100 
aq. Feet 


L 


T 


L 


T 


L 


T 


44-77 


4 




4 


7 


7 


.074 


.074 


53 


66-66 


6 




6 


6 


6 


.058 


.058 


42 


66-1010 


6 




6 


10 


10 


.029 


.029 


21 



Sizes Listed Carried in Stock. Other Sizes can be 
Furnished Promptly from Mill Stock. 
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STEEL PLATES— UNIVERSAL MILL 
Manufacturers' Standard Specifications 



bize 


Weight 


Net 


Stock 


in 


Per Foot 


Extra 


Length 


Inches 


Pounds 


For Size 


Feet 


&x36 


22.95 


.20 


30 


48 


30.60 


.20 


30 


60 


38.25 


.20 


30 


72 


45.90 


.20 


30 


90 


57.40 


.40 


30 




6.80 


Base 


40 


10 


8.50 


Base 


40 


12 


10.20 


Base 


40 


16 


13.60 


Base 


40 


24 


20.4 


Base 


40 


30 


25.5 


Base 


40 


36 


30.60 


Base 


30 


48 


40.80 


Base 


30 


60 


51.00 


Base 


30 


72 


61.20 


Base 


30 


96 


81 .60 


Base 


30 




8.50 


Base 


40 


10 


10.62 


Base 


40 


12 


12.75 


Base 


40 


16 


17.00 


Base 


40 


24 


25.5 


Base 


40 


30 


3188 


Base 


40 


36 


38.25 


Base 


40 


48 


51.00 


Base 


30 


60 


63.75 


Base 


30 


72 


76.50 


Base 


30 


96 


102 .00 


Base 


on 
oU 


Hx 8 


10.20 


Base 


40 


10 


12.75 


Base 


40 


12 


15.30 


Base 


40 


14 


17.85 


Base 


40 


16 


20 40 


Base 


40 


30 


38.25 


Base 


40 


48 


• 20 


Base 


on 
61) 


OA 

oU 


. OU 


Base 


ou 


TO 


( <ft 


Base 


OU 


act 


1 O ) in 


Base 


OU 




13.60 


Base 


40 


10 


17 .00 


Base 


a n 
4U 


1 o 

MM 


on ac\ 


Base 


Aft 

*±u 


1 A 

14 


no en 


Base 


Aft 
1U 


Id 


Q7 Oft 


Base 


40 


A Q 

48 


Q 1 CKft 


Base 


30 
OU 


60 


i no nn 


Base 


30 
OU 


Hx 8 


17.00 


Base 


40 


10 


21.25 


Base 


40 


12 


25.50 


Base 


40 


14 


29.75 


Base 


40 


16 


34.00 


Base 


40 


8 


20.40 


Base 


40 


10 


25.50 


Base 


40 


12 


30.60 


Base 


40 


14 


35.70 


Base 


40 


16 


40.80 


Base 


40 


48 


122.40 


Base 


10 


60 


153.00 


Base 


10 
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STEEL PLATES— UNIVERSAL MILL 
Manufacturers' Standard Specifications 



Size 

in 
Inches 


Weight 
Per Foot 
Pounds 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Length 
Feet 


1x8 


27.20 


Base 


40 


10 


34.00 


Base 


4U 


12 


40.80 


Base 


40 




54.40 


Base 


40 


18 


61.20 


Base 


40 


1^x14 


59.50 


Base 


20 


1^x14 


71.40 


Base 


20 


1^x16 


81.60 


Base 


20 


VAxlS 


91.80 


Base 


20 


2 xl6 


108.80 


Base 


20 


20 


136.00 


Base 


20 


24 


163.20 


Base 


10 


23^x24 


204.00 


.10 


10 


3 x24 


244.80 


.50 


10 


3J^x24 


285.60 


.50 


10 


4 x24 


326.40 


.50 


10 


4^x24 


367.20 


.50 


10 


5 x24 


408.00 


.50 


10 



DIAMOND PATTERN PLATES 
Manufacturers Standard Specifications 



I 



Size 
in 
Inches 


Weight Per 
Square Foot 
Pounds 


Net 
Extra 
For Size 


Stock 
Length 
Feet 


&x36 


8.70 


.20 


20 


48 


8.70 


.20 


20 


60 


8.70 


.20 


20 


^x36 


11.25 


Base 


20 


48 


11.25 


Base 


20 


60 


11.25 


Base 


20 


&x60 


13.80 


Base 


20 


3/ 8 x60 


16.35 


Base 


20 


48 


16.35 


Base 


20 
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BLUE ANNEALED STEEL SHEETS 

Manufacturers' Standard Specifications 



Size 


Estimated 


Net 


Fractional 




Weight Per 


Extra 


Thickness 


Tnohes 


Sheet 


For Size 


Inches 


No.20x36xl20 


45 


.80 


SO 


No. 18x36x120 


60 


.60 


1 

2o 


No.l6x48x 96 


80 


.45 


16 


48x120 


100 


.45 


48x144 


120 


.45 


1 

16" 


60x120 


125 


.50 


16 


60x144 


150 


^50 


16 


No.l4x48x 96 


100 


.20 




48x120 


125 


.20 




48x144 


150 


.20 


64 


60x120 


157 


.35 


A 


60x144 


188 


.35 


& 


No.l2x48x 96 


140 


. 10 


64 


48x108 


158 


. 10 


& 


48x120 


175 


. 10 


64 


48x144 


210 


!io 


& 


60x120 


219 


.25 




60x144 


263 


25 




No.llx60x 96 


200 


.20 


Vs 


60x120 


250 


.20 


Vs 


No.l0x48x 96 


180 


Base 


& 


48x120 


225 


Base 


& 


48x144 


270 


Base 


A 


60x120 


282 


.15 


60x144 


338 


.15 





TURNBUCKLES 



Size 


List 


Opg. 


Length 


Weight 


In. 


Price 


In. 


In. 


100 pes. 



Vs 


.45 


6 


7^ 


42 




.50 


6 


73^ 


76 


Vs 


.60 


6 


7M 


110 


% 


.75 


6 


8Ks 


153 


Vs 


.90 


6 




231 


1 


1.10 


6 


8^ 


295 


m 


1.40 


6 


9Vs 


387 


IK 


1.70 


6 


9V 2 


460 


IVs 


2.10 


6 


9Vs 


720 


IH 


2.50 


6 


10K 


720 


i% 


3.25 


6 


10J^ 


825 


IH 


4.00 


6 


11 


825 


VA 


5.00 


6 


11M 


995 


2 


6.25 


6 




1094 




9.25 


6 


12^ 


2850 




13.00 


6 


13M 


2700 
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STANDARD BLACK AND GALVANIZED PIPE 




Full Standard Weight 
All Weights and Dimensions are Nominal 











Theoretical 














Diameters 




Wt. per Foot 




Aver- 


Aver- 


Average Stock 








Thick- 




Thr'ds 


Thr'ds 


age 


age 


Feet 


Size 






ness 




per 


Feet 


Wt. 








Ex- 


In- 




Plain 


and 


Inch 


per 


per 








ternal 


ternal 




Ends 


Coup- 
lings 




Bdle. 


Bdle. 


Black 


Galv. 


8 


.405 


.269 


.068 


.244 


.245 


27 


500 


123 


Whse. 


Whse. 


H 


.540 


.364 


.088 


.424 


.425 


18 


452 


191 


Whse. 


Whse. 


i 


.675 


.493 


.091 


.567 


.568 


18 


345 


196 


Whse. 


Whse. 




.840 


.622 


.109 


.850 


.852 


14 


250 


213 


200 


200 


% 


1.050 


.824 


.113 


1.130 


1.134 


14 


142 


161 


200 


200 


i 


1.315 


1.049 


.133 


1.678 


1.684 




105 


177 


400 


400 


lU 


1.660 


1.380 


.140 


2.272 


2.281 


UH 


62 


141 


1800 


1800 


1H 


1.900 


1.610 


.145 


2.717 


2.731 


HH 


62 


169 


8000 


2000 


2 


2.375 


2.067 


.154 


3.652 


3.678 


uy 2 








1500 


800 




2.875 


2.469 


.203 


5.793 


5.819 


8 








750 


400 


3 


3.500 


3.068 


.216 


7.575 


7.616 


8 








200 


100 




4.000 


3.548 


.226 


8.109 


9.202 


8 








200 


100 


4 


4.500 


4.026 


.237 


10.790 


10.889 


8 








300 


100 


5 


5.563 


5.047 


.258 


14.617 


14.810 


8 




These 


300 


Whse. 


6 


6.625 


6.065 


.280 


18.974 


19.185 


8 




1 Sizes 


250 


Whse. 


8 


8.625 


8.071 


.277 


24.696 


25.000 


8 




r Not 




Whse. 


Whse. 


8 


8.625 


7.981 


.322 


28.554 


28.809 


8 




Bundled 


Whse. 


Whse. 


10 


10.750 


10.192 


2.79 


31.201 


32.000 


8 








Whse. 


Whse. 


10 


10.750 


10.136 


.307 


34.240 


35.000 


8 








Whse. 


Whse. 


10 


10.750 


10.02. 


.365 


40.483 


41.132 


8 








Whse. 


Whse. 


12 


12.750 


12.000 


.330 


43.773 


45.000 


8 








Whse. 


Whse. 


12 


12.750 


12.090 


.375 


49.562 


50.706 


8 








Whse. 


Whse. 



The permissible variation in weight is 5 per cent above and 5 per cent below. 

Furnished with threads and couplings and in random lengths, unless otherwise ordered. 

All weights given in pounds. All dimensions given in inches. 

For cut lengths, an extra charge will be made above random lengths. 

For pipe smoothed on the inside, known as reamed and drifted, an extra charge will be 
made above standard pipe. 

For gavanized, or coated pipe, an extra charge will be made above black. 
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MAJESTIC COAL WINDOWS 




Glass Panel Door Styles 



Number 



Rough Wall Opening 
Wide 1 High | Deep 



M10A 


23 


17 


12 


M10C 


23 


17 


12 


M20A 


32 


22 


17 


M20C 


32 


22 


17 


M600 


23 


17 


9 


M620 


32 


22 


12 



Ship. 
Weight 



62 
51 
117 

99 
45 
82 



List 
Price 



S16.00 

14.50 
28.30 
25.50 
13.10 
23. CO 



Style A is with hopper— Style C is without hopper 




Pressed Steel Door Styles 



Number 



Rough Wall I Opening 



Wide | High [ Deep 



Ship. 
Weight, 



M101B 
M203B 
M500 
M520 
50 
M550 
M551 



23 
32 
23 
32 
23 
23 
23 



17 
22 
17 
22 
17 
17 
17 



12 

17 
9 

12 
8 
8 

12 



52 
103 
37 
70 
38 
28 
32 



List 
Price 



$12.50 
25.15 
9.45 
18.90 
6.75 
4.95 
6.45 



Style B is with hopper— Style D without hopper 



Carolina Steel and Iron Company 
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MAJESTIC COAL WINDOWS 




Grade Line Coal Chutes 







Rough Wall 






Number 


Door Opening 


Opening 


Ship.Wt. 


List Price 






Wide 


High 






M16 


23^x18% 


25 


25 


135 


$36.40 


M18 


29 x24 


31 


31 


214 


52.80 




Store Coal Chutes 



Number 


Door Opening 


Rough Wall 
Opening 


Ship. Wt. 


List Price 


Above 
Grade 


Below 
Grade 


M12B 
M15B 


21x15 
29x19^ 


23x16% 
31x21^ 


23x25 
31x24^ 


110 
153 


$32.75 
47.55 



Style B is with hopper — Style D is without hopper 
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Majestic Fireplace Dampers 



No. 


Width Fireplace 
Finished Opening 


Ship. Wt. 


List .Price 


24-26 


24 to 26 inches 


47 


$ 6.85 


28-30 


28 to 30 inches 


51 


7.35 


32-34 


32 to 34 inches 


58 


7.90 


36-38 


36 to 38 inches 


63 


8.75 


40-42 


40 to 42 inches 


67 


9.45 


44-46 


44 to 46 inches 


70 


10.50 


48-50 


48 to 50 inches 


78 


13.85 


52-54 


52 to 54 inches 


86 


15.25 


58-60 


58 to 60 inches 


99 


16.80 




Majestic Fireplace Ash Dumps — Single Lid 



Number 


Size 

Floor Opg. | Inside 


Ship. Wt. 
Doz. 


List 
Price 
Each 


6 


6^x6^ 


6x6 


45 


$0.60 


8 


834x8 y z 


8x8 


60 


.85 


9 




4x7 


34 


.45 


10 


5Hx8H 


5x8 


43 


.52 




Majestic Cistern Rings and Covers 



Inside 
Diameter 


Outside 
Diameter 


Weight Each 
Lbs. 


List Price 


18 


24 


46 


$5.80 


20 


26 


54 


6.40 


22 


29 


67 


8.15 


24 


31 


S2 


9.60 
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Majestic Flue Clean Outs 



Number 


Size 


Ship. Wt. 
Each 


List Price 


88 


8x8 


4.5 


$0.93 


812 


12x8 


9.5 


1.22 


1012 


12x10 


1 1 


1.42 


152 


15x12 


23 


3.70 


155 


15x15 


32 


5.00 


184 


18x24 


62 


10.20 



Cast Iron Ventilators 



Size 

9x12 
9x16 
12x18 
12x24 



Weight Pounds 

10 

18 



STEEL THRESHOLDS 




Rolled Steel 



Width 


Weight 
Per Ft. 


Stock 
Length 


4" 


2.00 


20 




2.80 


20 


7" 


4.75 


20 
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"STAR" DOUBLE EXPANSION SHIELDS 



Diam. of 










List Price 




Lag Screw 


Length 


Outside 


Quantity 


Shipping 


Per 100 


Average 


with wtiicli 




Diameter 


in 


Weiglit 


(Without 


Shield is 


Shield 


and Drill 


Standard 


Per 100 


Lag 


Stock 


Used 




Required 


Package 




Screws) 




X 


m n 


16 


100 


6 lbs. 


$15.00 


Whse. 




w 


%" 


LOO 


« lbs. 


18.00 


Whse. 


% 


2%" 


Ji" 


100 


12 lbs. 


25.00 


100 


A 


2V/' 


%" 


100 


20 lbs. 


32 . 00 


Whse. 




2y 2 " 


1" 


50 


22 lbs. 


38.00 


200 


% 


3" 


\w 


50 


VI lbs. 


45 . 00 


150 


% 


4" 


25 


64 lbs. 


65.00 


150 


% 


4M" 


w 


10 


107 lbs. 


95.00 


Whse. 


i" 


4%" 


I%" 


10 


140 lbs. 


1 10.00 


Whse. 




'LOXIN" EXPANSION SHIELDS 



Diam. of 










List Price 




Lag Screw 


Length 


Outside 


Quantity 


Shipping 


Per 100 


Average 


with which 


of 


Diameter 


in 


Weight 


(Without 


Shield is 


Shield 


and Drill 


Standard 


Per 100 


Lag 


Stock 


Used 




Required 


Package 




Screws) 






W 


Vi" 


LOO 


\\y 2 lbs. 


$15.00 


Whse. 


g 

16 


2" 


5/ " 
%" 


100 


8 lbs. 


18.00 


Whse. 


H 


2" 


100 


8 lbs. 


25.00 


Whse. 


■h 




%" 


50 


18 lbs. 


32.00 


Whse. 


Vi 




7 / 8 " 


50 


L8 lbs. 


38.00 


200 


% 


3" 


1" 


50 


26 lbs. 


45.00 


200 


V\ 


3K" 


IW 


25 


\\1 lbs. 


65.00 


300 



w mmmm "■" ■"■ "i""™ 1 "! -mm— mm 



JBl fwi flM w& W% wi PM t 

MMf HI MM tan* Atl I Jl 



♦SEBCO" LAG SCREW EXPANSION SHIELD 



Diam. of 










List Price 




Lag Screw 


Length 


Outside 


Quantity 


Shipping 


Per LOO 


Average 


with which 


of 


Diameter 


in 


Weight 


(Without 


Shield is 


Shield 


and Drill 


Standard 


Per 100 


Lag 


Stock 


Used 




Required 


Package 




Screws) 






1" 


V 


100 


2V 2 lbs. 


$15.00 


Whse. 


X 


w 


w 


100 


$y 2 lbs. 


15.00 


Whse. 


5 

16 


2" 


H" 


100 


iy 2 lbs. 


18.00 


150 


N 


2M" 


%" 


100 


12 lbs. 


25 . 00 


Whse. 


*% 


3^" 


%" 


50 


20 lbs. 


38.00 


100 


2" 


%" 


50 


16 lbs. 


45.00 


100 


% 


3K" 


w 


50 


25^ lbs. 


45.00 


100 


*% 


2" 


1" 


25 


20 lbs. 


65.00 


200 


% 


3K" 


1" 


25 


33 lbs. 


65.00 


100 
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WROUGHT WASHERS 
Manufacturers' Standard List 

Adopted January 20, 1910 



U. S. STANDARD SIZES 



IN 200 LB. KEGS 



Diam. 



Size of 
Hole 



ft 

% 
% 

1 

iy 2 

2 

2V 2 
2% 
3 

3M 

z% 

4 

4M 
4% 



M 
ft 
% 



% 



1ft 

IN 
i« 

2 

2% 
2% 

2| 



Thickness 
Wire 
Guage 



Size of 
Bolt 



Price 
Per lb. 
Cents 



No. 18 

No. 16 
No. 16 
No. 14 
No. 14 

No. 12 
No. 12 
No. 10 
No. 9 
No. 8 

No. 8 

No. 8 

No. 8 

No. 7 

No. 7 



No. 
No. 
No. 
No. 
No. 



No. 4 



% 

A 

H 

i 

i% 

2 

2Vo 



$14.00 
12.20 
11.40 
10.50 
9.80 

9.40 
9.30 
9.20 
9.10 
9.00 

9.00 
9.00 
9.20 
9.20 
9.20 

9.50 
9.50 
9.50 
9.50 
10.50 

10.50 



For less than Keg Lots (200 lb.) of a size: — 
Add $0.10 cwt. for 100 pound kegs 
Add .20 cwt. for 50 to 100 pound boxes 
Add .30 cwt. for 25 to 50 pound boxes 
Add .50 cwt. for 5 pound boxes 

Add 1.00 cwt. for 1 pound boxes 



STANDARD 
O. G. CAST WASHERS 



Number 
in 100 
Pounds 



39,400 
15,600 
11,250 
6,800 
4,300 

2,600 
2,250 
1,300 
900 
782 

568 
473 
364 
275 
256 

220 
197 
174 
160 
122 

106 




« Carolina Steel 



Steel Doors 
• 

Steel 
Windows 

• 

Toilet 
Partitions 



Chain Link 
Fence 



Subway 
Grating 



Hoists and 
Trolleys 

Wire Guards 



Safety 
Treads 



Overhead 
Doors 



Kalamein 
Doors 




OFFICE A 



DESIGNERS— FABR1 
STRUCTURAL AND MISC. 



i Iron Company » 

oro, n. c. 



CATORS— ERECTORS 
LLANEOUS STEEL WORK 



Buildings 



am, 

1 6 ^ 

ml 


2* — 







Bridges 

Motor 
Supports 

• 

Tanks 



Smoke 
Stacks and 
Breechings 



Plate Work 



Fire Escapes 



Special 
Machinery 



PLANT 



Stainless 
Steel Work 
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MACHINE BOLTS 
Square Heads and Square Nuts. 
Finished Points 




Size 
Inches 


V* Clglll 

100 
Bolts, 
Lbs. 


Price 
100 




JNO. 1 1CPCS 

Standard 
Container 


Size 
Inches 


Weight 

100 
Bolts, 

Lbs. 


List 
Price 
100 


XT P- 

vio. r ieces 
Standard 
Container 

— 




2.9 


1 . 10 


4UUU 


leXl 


1 1 

11 




— 0 T~ 

3 . 95 


1000 


1 


3 . 


l 1 c 
1 . 1 O 


O Oftft* 

oZUO 


134 


12 




A 1ft 

4 . 1U 


n ft ft 
7UU 




3.3 


1 OK 

1 . Zo 


O Oftft* 

oZUU 


13^ 


13 




A OC 

4 . Zo 


i ftftft 
1UUU 


11/ 


0 . 0 


1 o.n 
1 . oU 


O/lftft* 


0 
Z 


i e 
Jo 




A CK. 

4 . OO 


1 nnn 

1UUU 


m 


3.9 


1 . oU 


OAftft* 

ZOUU 


2y 2 


17 




A O C 

4 . 00 


900 


2 


4.2 


1 en 

1 . OU 


Oftftft* 
OOUO 


a 


19 




c on 
0 . ZU 


1 Cftft 

10UU 




4.5 


1 .70 


2200 


zy 2 


01 
Zl 




C Cft 

5 . 5U 


12U0 


2y 2 


4.8 


1 . 7U 


OTftft 

Z7UU 


4 


OQ 

Zo 




c oc 
5 . 00 


1 Oftft 

1ZUU 


2% 


5.1 


1 oC 


Oftftft 


A 1 / 

4^2 


oc 
Zo 




A 1 c. 
0 . 10 


i ftftft 
JUUU 


3 


5.4 


1 oc 
1 . 00 


O A ftft 

Z4UU 


5 


27 




a en 
0 . oU 


ftftft 

vuu 




6 . 


2 . 05 


2000 


sy 2 


Oft 

Zy 




oc 
0 . 1)5 


600 


A 

4 


a a 
0 . 0 


0 eft 

Z . 5U 


Oftftft 


b 


*> i 
0 J 




1 1 x> 
1 . lo 


Oftft 

oUU 


\y 2 


7.2 


O AC 

Z . 05 


1 Aftft 
10UU 


1 /«. <t / 

y 2 * 6 A 


14 




A Aft 

4 . OU 


1 Oftft* 

1ZUU 


5 


7.8 


0 on 
Z . oU 


1 Oftft 

loUU 


1 


15 




4 .OU 


1 Oftft* 

1ZUU 




8.4 


2 . 95 


1 Oftft 




JO 


5 


4 . 80 


1 Oftft* 

JZUU 


6 


9 . 


0 i ft 
0 . 1U 


1 1 ftft 
1 1UU 


11/ 
134 


18 




C ftft 

0 . UU 


1 Oftft* 

J ZUU 




3.7 


1 . 7U 


OCftft 

Z5UU 


1 ^ / 
iM 


19 


5 


c oc 
0 . 00 


Oftft* 

oUU 


1 


4.2 


1 . 70 


Oftftft 

oUUU 


2 


01 
Z 1 




C O K 
5 . OO 


1 ftftft* 
JUUU 




5.7 


1 on 
1 . oU 


Oftftft 

ZUUU 


01/ 


00 

zz 


r 

5 


C TK 

0 . 70 


Aftft* 

OUU 


1H 


6.2 


1 . 95 


01 ftft* 
ZIUU 


2^ 


O/l 

z4 




C 

0 . 7o 


1 ftftft* 

JUUU 


i% 


A n 

0 . 7 


0 oft 

Z . zU 


10UU 


2% 


oc 
ZO 


0 


A 1 C 

0 . lo 


Cftft 

5UU 


2 


7 . 2 


0 oft 
Z . ZU 


Oftftft 

zuuu 


3 


O/C 

ZO 




C 1 c 

0 . 15 


Oftft* 

oUU 


O 1 / 

234 


7 . 7 


Z .4o 


1 Cftft 
10UU 


01/ 
334 


OO 

Zo . 




/r cft 
0 . OU 


Cftft* 

OUU 


01/ 


0 0 

0 .z 


Z .4o 


O/lftft 

Z4UU 


01/ 
334 


Oft 

Zy . 




A Cft 
0 . OU 


Oftft* 

oUU 


2% 


8.7 


z . 7U 


1 Oftft 

1ZUU 


4 


Q 1 




A O C 

0 . iio 


Aftft* 

OUU 


3 


<\ 1 

v . 1 


0 ^n 
z . 7U 


OA ftft 

Z4UU 


>l 1 / 
434 


QA 

ol . 




1 O c 

7 . Zo 


Aftft* 

OUU 


3^ 


10 . 1 


2 . 95 


1 Oftft 

loUU 


5 


.) 1 . 




n Ac 
7 . 00 


600* 


4 


11 . 


O 1 c 

0 . lo 


1 A ftft 

14UU 


K 1 / 
53^ 


Oft 

ov . 




O ft c 

0 . U5 


Cftft 

5UU 


>i 1/ 


1 0 

Iz . 


0 An 
0 . Ou 


1 Qftft 

loUU 


b 


A O 

4Z . 




O A C 

« . 4o 


Aftft* 

OUU 


0 


10 ft 

iz .y 


Q Oft 

O . oU 


l ftftft 
1UUU 


CI/ 

63^ 


44 . 




1ft 1 c 

1U . lo 


A ftft 

4UU 


CI / 


10 ft 

IZ . 9 


A ftft 

4 . UU 


Oftft 

oUU 


rr 
/ 


4 I . 




1 ft Aft 

1U . OU 


A ftft* 

4UU 


b 


i/i 0 
14 . 0 


a on 
4 .ZU 


Ann 

OUU 


•71/ 
73^ 


Cft 

oU . 




1 1 ftC 

J 1 . uo 


OCft* 

ZOU 


a /«■ / 


A n 

0 . 7 


0 oc 
Z . zo 


Oftftft* 

ZUUU 


O 
O 


CO 

OZ . 




11 Cft 

11 . 5U 


OCft* 

o5U 


1 


*7 A 

7 .4 


O QC 

z . 00 


OOftft* 

ZoUU 


01/ 

834 


C/l 
o4 . 




11 ft c 

1 1 . vo 


Oftft* 

ZUU 


11/ 

1/4 


Q 1 

0 . 1 


O /I e 

Z .40 


Oftftft* 
ZUUU 


0 


C7 
O / . 




IO Af\ 

J Z . 4U 


Oftft* 

oUU 


11/ 
I34 


0 0 

0 . 8 


0 Aft 
Z . 00 


O/l ftft* 

Z4UU 




Aft 

OU . 




1 0 oc 
1 Z . oO 


Oftft* 

ZUU 


1 %/ 


ft e 

y . 5 


0 ftft 
Z . yv 


1 Cftft 
10UU 


1 ft 
1U 


Oo . 




1 0 on 
J 0 . oU 


Oftft* 

oUU 


4 


i ft 0 
JU . Z 


0 on 

z . yu 


Oftftft 


1 1 
11 


AO 
Oo . 




1 A Tft 

14 . / U 


Oftft* 

ZUU 


01/ 
234 


l ft ft 

lu.y 


O Oft 

0 . ZU 


1 1 ftft 
1 J UU 


1 0 
IZ 


7') 




1 C All 

J 0 . Ou 


Oftft* 

ZUU 


0 1 / 


ii a 
11 .0 


O Oft 

0 . ZU 


1 Oftft 

1 oUU 


1 0 
lo 


78 . 




1 A Cft 

10 . oU 


Oftft 

ZUU 


0 % / 


10 0 
IZ . 0 


3 . 50 


1 1 ftft 
J 1 UU 


1 /i 
14 


83. 




1 n A ft 

17 .4U 


Oftft 

ZUU 


Q 
O 


1 Q 
lo . 


0 eft 
0 . 5U 


1 Cftft 
J oUU 


1 R 

lo 


89. 




1 0 on 
J 0 . oU 


Oftft 

ZUU 


0 1/ 
334 


10 n 

lo .7 


0 Oft 

0 . oU 


Oftft 

oUU 


1 c 
lb 


94. 




i ft on 
J v . ZU 


Oftft 

ZUU 


0 1/ 
33^ 


14 .4 


3 . 80 


1 Oftft 

JZUU 


1 T 

17 


99. 




20 . 10 


Oftft 

ZUU 


4 


15 .8 


4 . 10 


1200 


18 


104. 




21 .00 


200 


43^ 


17.2 


4.40 


1000 


20 


115. 




22.80 


200 


5 


18.6 


4.80 


900 












53^ 


20. 


5.10 


600 


^xl 


29. 




8.10 


850 


6 


21.4 


5.40 


800 




31. 




8.35 


800* 


6^ 


22.8 


6.50 


500 


iy 2 


33. 




8.60 


800* 


7 


24.2 


6.85 


600 


1H 


35. 




9.10 


700 


7^ 


25.6 


7.15 


400 


2 


37. 




9.10 


600* 


8 


27. 


7.50 


600 




39. 




9.60 


600* 


8^ 


28.4 


7.80 


400 


2y 2 


41. 




9.60 


600* 


9 


29.8 


8.15 


500 


2% 


43. 




10.10 


500 


10 


32.6 


8.80 


500 


3 


45. 




10.10 


500* 


12 


38.2 


10.20 


300 




47. 




10.60 


450 



* Denotes sizes in stock. Other sizes can be furnished promplty 
from our Factory connections 
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QBlQl S q uare M Head S IN and B S° q L T r S e Nuts. LbUI 
Finished Points. 





Weight 


List 


No. Pieces 




Weight 


List 


No. Pieces 


Size 


100 


Price 


Standard 


Size 


100 


Price 


Standard 


1 nches 


Br) Its 


100 


(Container 


Inches 


Bolts 


100 


Container 




Lbs.' 










Lbs.' 








49. 


10 


()() 


400* 


?4Xl6 


226. 


29.80 


100* 


4 


53. 


1 1 


1 0 


too* 


17 


238 . 


31.10 


100* 




57. 


1 1 


fift 


300* 


18 


250. 


32.40 


100* 


5 


61. 


1 9 


10 
1 1 ' 


300* 


19 


262. 


33.70 


100 


5 A 


65 . 


1 9 


uw 


275* 


20 


274. 


35.00 


100 


6 


69. 




1 It 


250* 


21 


286. 


36.30 


100 


*A 


73. 


1 3 


f\0 

\)V P 


250* 


22 


298. 


37.60 


100 


7 


77. 


1 4. 1 


1 (1 
1 u 


225* 


23 


310. 


38.90 


100 


7A 


81. 


1/1 


(CI ) 


225* 


24 


322. 


40.20 


100 


8 


85. 




i n 
i \> 


200* 


26 


346. 


42.80 


100 


sy 2 


89. 


1 

ID 


fin 


200* 


28 


370. 


45.40 


100 


9 


93 . 


1 \j 


I 0 

I I p 


175* 


30 


394 . 


48 . 00 


100 


9A 


97. 


1 6 


<cn 

Ol p 


175* 




78. 


16.70 


300 


10 


101. 


1 7 
1 t 


1 o 
i * p 


150* 


1% 


82. 


17.60 


300 


n 


109. 


J o 


1 1 1 


150* 


2 


86. 


17.60 


275 


12 


1 18. 


1 0 

l y 


1 1 ' 


125* 




90. 


18.50 


250 


13 


126. 


90 


1 0 
I 1 p 


125 




9 1 


18.50 


225 


14 


134. 


91 


1 0 
1 I p 


100 




98. 


19.40 


210 


15 


142. 


22 


10 


100 


3 


103. 


19.40 


200 


16 


150. 


23 


10 


100 


3y 


107. 


20.30 


190* 


17 


158. 


24 


1 0 


100 


3y 


111. 


20.30 


190 


18 


166. 


9c; 


1 0 

1 1 1 


100 


3H 


115. 


21.20 


150 


19 


175. 


26 


10 


100 


4 


119. 


21.20 


150* 


20 


183. 


97 


10 


100 


\y 2 


128. 


22.10 


150* 


22 


199. 


9Q 

£y 


1 1 1 
i y t 


100 


5 


136. 


23.00 


150* 


24 


215. 


31 


1 0 


100 




144. 


23.90 


130* 




49. 


l n 




500* 


6 


152. 


24.80 


130* 


iy 2 


52. 


i n 




475* 


7 


169. 


26.60 


110* 


2 


55 . 


1 1 


fin 


450* 


8 


186. 


28.40 


100 


58. 


\\ 


fin 


425* 


9 


200. 


30.20 


100* 




61 . 


1 9 


25 


400* 


10 


217. 


32 . 00 


90 


2y 2 


6 1. 


1 9 


— • > 


375* 


11 


233 . 


33.80 


75* 


2% 


67. 


12 




350* 


12 


250 . 


35.00 


75* 


3 


70. 


12 




325* 


14 


283. 


39.20 


50 


3y 


73. 


13 


55 


300* 


16 


316. 


42.80 


50 


3y 2 


76. 


l ^ 


.).) 


275* 


18 


350 . 


46.40 


50 




79. 


1J, 


LM) 


275* 


20 


383 . 


50.00 


50 


4 


82. 


1 d. 
if* 




275* 


1x2 


125. 


24.40 


200 


±y 2 


88. 


1 A 


<>• 1 


225* 




130. 


25.55 


180 


5 


94. 


15 


50 


200* 


2y 2 


136. 


25.55 


180 


5y 2 


100. 


16 


L5 


200* 


3 


146. 


26.70 


150 


6 


106. 


16 


80 


175* 


sa 


157. 


27.85 


135 


&A 


112. 


17 


45 


175* 


4 


167. 


29.00 


125 


7 


118. 


18 


10 


15U 


A 1 / 


1 TO 

17o . 


oU . 10 


1 1 n 

1 1U 




124. 


18 


75 


150* 


5 


189. 


31.30 


110 


8 


130. 


19 


40 


125* 


5A 


199. 


32.45 


100 


&A 


136. 


20 


05 


125* 


6 


210. 


33.60 


100 


9 


142. 


20 


70 


125* 


7 


231. 


35.90 


80 




148. 


21 


.35 


125* 


8 


252. 


38.20 


80 


10 


154. 


22 


.00 


125* 


9 


273. 


40 . 50 


75 


10^ 


160. 


23 


.30 


100* 


10 


295. 


42.80 


60 


11 


166. 


23 


.30 


100* 


12 


338. 


47.40 


50 


12 


178. 


24 


.60 


100* 


14 


379. 


52.00 


50 


13 


190. 


25 


.90 


100* 


16 


422. 


56.60 


50 


14 


202. 


27 


.20 


100* 


18 


464. 


61.20 


50 


15 


214. 


28 


.50 


100* 


20 


507 . 


65.80 


50 



* Denotes sizes in stock. Other sizes can be furnished promptly 
from our Factory connections. 
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COLD PUNCHED, CHAMFERED, AND TRIMMED 


ff 


IS 




HEXAGON NUTS 


ft 




■ 


United States Standard Sizes 


IP 










Weight per 


No. in 


Price per 


Wide 


1 HICK 


Hole 


Bolt 


100 pieces 


100 lbs. 


100 pieces 


/2 


Va 

74 


if 




1.176 


8,500 


.65 


h% 

32 


18 

i 

8 






01.923 


5,200 


.90 


1 6 

H 

32 


iS 


% 


03 . 333 


3,000 


1.20 


16 


If 




04.926 


2,030 


1.75 


/o 


72 


i§ 
IS 


H 


07.142 


1,400 


2.25 


32 


16 


A 


09.259 


1,080 


3.10 


1 16 


I 
8 


If 
% 


% 


12.820 


780 


3.60 


1 Va 
A /4 


74 


54 


21 .276 


470 


5.10 


lVk 
1 16 


X 
8 


li 


% 


32.258 


310 


8.00 




1 


l 


47.619 


210 


11.15 


A 1 6 


li 

A 8 


11 


1% 


66.666 


150 


15.55 


2 




1A 


134 


90.909 


110 


21.40 






l* 


1% 


119.047 


84 


28.80 


2% 


Wo 
A 72 


1ft 




147.058 


68 


38.70 


2A 

^16 


If 
A 8 


IIS 


1% 


185.185 


54 


56.05 






iJi 


l*A 


238.095 


42 


75.70 


2« 


1| 


i% 


1% 


285.711 


35 


94 . 95 


31/s 


2 


ill 


2 


344.827 


29 


112.90 


3^ 


2M 


Hi 


2& 


476.190 


21 


168.40 


3% 


2^ 


2A 


2^ 


666.666 


15 


252.60 


4M 


2$| 


2A 


2% 


800 . 


12.5 


326.00 


4% 


3 


2tt 


3 


1000. 


10 


438.00 


5 


3^ 


2M 


3M 


1351.351 


7.4 


640.00 


53/ 8 


33^ 


3& 




1694.915 


5.9 


816.70 




3^ 


3 3 / 8 




2083.333 


4.8 


1026.70 


6y 8 


4 


3A 


4 


2564.102 


3.9 


1236.70 


COLD PUNCHED, CHAMFERED, AND TRIMMED 








SQUARE NUTS 




m 






United States Standard Sizes 












Weight per 


No. in 


Price per 


Wide 


Thick 


Hole 


Bolt 


100 pieces 


100 lbs. 


100 pieces 


H 




if 




1.369 


7,300 


.55 


M 


% 


X 


if 


02.325 


4,300 


.75 


n 

H 


if 


% 


03.846 


2,600 


1.05 




if 


A 


05.714 


1,750 


1.50 


% 


^ 


H 

IS 


■Hi 
A 


08.474 


1,180 


2.00 


M 


A 


11.111 


900 


2.80 


lA 


% 


If 


% 


15.384 


650 


3.25 


1M 




% 


N 


26.315 


380 


4.60 


l& 


% 


if 


% 


38.461 


260 


7.20 


1% 


l 


n 


l 


58.823 


170 


10.00 


m 


IK 


« 


l« 


76.923 


130 


14.00 


2 


IX 




IK 


104.166 


96 


19.60 


2A 


1% 


1* 


i% 


142.857 


70 


33.50 


2% 


m 




l 1 ^ 


172.414 


58 


45.20 





Carolina Steel and Iron Company 2o 




LAG SCREWS ^HS!??ff!!W??> 





Weight 


List 


No. Pieces 




Weight 


List 


No. Pieces 


Size 


100 


Price 


Of,, r.A.\ -A 

Manuaru 


Size 


100 


Price 


Standard 


Inches 


Bolts, 


100 


Container 


Inches 


Bolts, 




100 


Container 




Lbs. 










Lbs. 










2 


.2 


2 


.35 


5200 


3^x4 


22 


.9 


6.20 


900* 


m 


2 


.6 


2 


.15 


3800 


43^ 


25 


.2 


6 


.65 


700 


2 


3 


.1 


2 


.35 


3600 


5 


27 


.5 


7 


.10 


600 




3 


.7 


2 


.55 


3600 


5y 2 


30 


.3 


7 


.55 


400 


3 


4 


2 


2 


80 


3300 


6 


32 




8 


.00 


500 


33^ 


4 


.8 


3 


05 


3300 


6^ 


34 


.3 


8 


.45 


400 


4 


5 


4 


3 


30 


2100 


7 


36 


.5 


8 


.90 


500 




6 




3.55 


2400 


m 


38 


8 


9 


.35 


250 


5 


6 


6 


3 


80 


2000 


8 


41 




9 


.80 


400 


5^ 


7 


2 


4 


05 


1500 














6 


7 


8 


4 


35 


1500 




20 


8 


7 


95 


500 














2 


24 




7 


40 


500* 


ifxl 


2 


9 


2 


35 


4600 


2K2 


27 


2 


6 


85 


400* 




3 


9 


2 


15 


4200 


3 


30 


5 


7 


50 


600* 


2 


4 


8 


2 


35 


2500 


zy 2 


33 


7 


8 


15 


500* 


2 l A 


5 


6 


2 


55 


3000 


4 


37 




8 


80 


600* 


3 


6 


5 


2 


80 


2200 


43^ 


40 


2 


<) 


45 


300* 


33^ 


7 


3 


3 


05 


1600 


5 


43 


5 


LO 


10 


400* 


4 


8 


2 


3 


30 


1200 


5V 2 


47 




10 


75 


375* 


5 


11 


3 


3 


80 


1000 


6 


50 


6 


1 1 


40 


400* 




10 


9 


4 


05 


1000 




54 


2 


12 


05 


250 


6 


11 


7 


4 


35 


900 


7 


57 


8 


12 


70 


375 














73/2 


61 


4 


L3 


35 


> 200 




4 


5 


2 


85 


2100 


8 


64 


7 


L4 


00 


250 




5 


1 


2 


60 


2200 


9 


72 




L5 


20 


225 


2 


6 


7 


2 


85 


3000* 


10 


79 


2 


16.40 


250 




8 


4 


3 


10 


2100* 


11 


84 




17 


70 


250 


3 


9 


1 


3 


40 


2100* 


12 


86 


4 


L9 


00 


200 


3^ 


10 


6 


3 


70 


1500* 


14 


93 


6 


21 


00 


200 


4 


12 




1 


00 


1600* 


15 


97 


2 


22 


90 


200 


43^ 


13 




1 


30 


1200 


16 


100 


8 


24 


20 


200 


5 


14 




4 


65 


1200 
















15 




5 


00 


700 


3 ^x2 


33 




1 1 


75 


300 


6 


16 




5 


35 


900 


2V 2 


39 




11 


00 


250 


63^ 


17 




5 


70 


700 


3 


45 




1 1 


.90 


350* 


7 






6 


05 


900 


4 






L3 


.70 


400* 


73^ 


19 




6 


40 


600 


43^ 


62 




L4 


60 


250 


8 


20 




6 


75 


800 


5 


67 




L5 


.50 


300* 


9 


22 




7 


45 


400 


5H 


72 




16 


.40 


250 


10 


24 




8 


15 


300 


6 


77 




17 


30 


225* 


ii 


26 




8 


90 




7 


87 




19 


.10 


250 


12 


28 




9 


65 


300 


8 


97 




20 


.90 


200 














9 


107 




22 


.65 


200 


3^x1 


8 


.7 


5 


.25 


1000 


10 


117 




24 


.40 


175 




10 


.4 


4 


.85 


900 


11 


127 




26.25 


150 


2 


13 




4.45 


1100* 


12 


137 




28 


.10 


150 


2V 2 


15 


^6 


4 


.85 


1200* 


13 


147 




29 


.95 


150 


3 


18 


.2 


5 


.30 


1100* 


14 


157 




31 


.85 


150 


3^ 


20 


.6 


5 


.75 


800* 


16 


177 


•* 


35 


.65 


150 



* Denotes sizes in stock. Other sizes can be furnished promptly 
from our Factory connections. 
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RIVETS 
ROUND HEAD STRUCTURAL 
250 lb. Kegs 



Size 
Inches 


Net Extra 
ror one 


WVinlit 
per 100 


Average 
Stock 


1 /«■ '\ / 


c c 


.875 


2 kegs 


% 


. 55 


9 


35 


1 keg 


1 

1 


c c 

. 00 


10 


00 


1 keg 


1 1/ 


r c 

. 0 5 


10 


70 


vv use. 




c c 
. DO 


11 


40 


1 keg 


1 3/ 


. DO 


12 


10 


vv use. 


134 


c c 

. DO 


12 


80 


1 keg 




. DO 


13 


50 


vv 11st . 


1 1/ 


c c 

. DO 


14 


20 


1 keg 


lys 


c c 

. DO 


14 


90 


2 kegs 


2 


. 4U 


15 


60 


2 kegs 


O 1 / 

2)4 


. 40 


16 


30 


w use. 


0 1/ 


A A 

. 4U 


17 


00 


3 kegs 


03/ 

2^8 


. 4U 


17 


70 


vv use. 


O 1/ 


. 4U 


18 


40 


2 kegs 




/in 
. 4U 


19 


80 


2 kegs 


0 7/ 


A(\ 

. 4U 


20 


50 


vv use. 


3 


. 40 


21 


20 


1 keg 


O 1 / 

334 


. 4U 


22 


60 


Whop 

vv use. 


01/ 
334 


a n 

. 4U 


24 


00 


1 keg 


03/ 
3% 


. 4U 


25 


40 


vv use. 


4 


AC\ 

. 4U 


26 


80 


1 keg 


S/w 3/ 


. DD 


16 


20 


5 kegs 




or 
. DD 


17 


22 


w use. 


1 


. .>.) 


18 


25 


1 keg 


1 1/ 


Qtr 
. DD 


19 


28 


wuse. 


11/ 


. DD 


20 


31 


2 kegs 


1 ^/ 


Qcr 
. DD 


21 


34 


vv use. 


1 1/ 


. DD 


22 


37 


3 kegs 


1% 


. DD 


23 


40 


vv use. 


1 3/ 


. DD 


24 


43 


3 kegs 


1 7/ 

1/8 


QC 
. DD 


25 


46 


2 kegs 


O 

Si 


oa 
. zu 


26 


49 


3 kegs 


0 1/ 

2/s 


oa 
. zu 


27 


52 


vv use. 


01/ 
234 


on 
. ZU 


28 


55 


2 kegs 


0 3/ 
*y% 


. ZU 


29 


58 


vv use. 


01/ 

2>4 


OA 

. zu 


30 


Ol 


5 kegs 


95/, 
*78 


on 


31 


64 


VV Use. 


03/ 
*/4 


on 
. zu 


32 


o7 


1 A If DfTC 

1U KcgS 


97/, 
-6 78 


on 
. zu 


33 


70 


Whse. 


8 


OA 

. zu 


34 


73 


4 kegs 


Q 1/ 


OA 

. zu 


36 


79 


vv use. 


Q 1/ 


OA 
. ZU 


38 


85 


0 V orra 

z &egs 


Q3/ 


OA 
. ZU 


40 


91 


vv use 


4 


«; A 


42 


97 


2 kegs 


A 1/ 


OA 
. ZU 


45 


03 


WheP 

vv use. 


A 1/ 


OA 
. ZU 


47 


09 


vv use. 


4 3 /4 


.20 


49 


15 


Whse. 


5 


.20 


51 


21 


Whse. 


3^x1 


.15 


26 


.55 


3 kegs 


V/s 


.15 


28 


00 


1 keg 


IK 


.15 


29 


45 


6 kegs 


1% 


.15 


30 


90 


2 kegs 


1« 


.15 


32 


35 


5 kegs 


1% 


.15 


33 


80 


2 kegs 


IK 


.15 


35 


25 


6 kegs 


1% 


.15 


36 


70 


10 kegs 


2 


Base 


38 


15 


20 kegs 


2V 8 


Base 


39 


60 


15 kegs 


2M 


Base 


41 


05 


15 kegs 



Carolina Steel and Iron Company 




RIVETS 
ROUND HEAD STRUCTURAL 
250 lb. Kegs 



Size 


Net Extra 


Wright 


Average 


Indies 


For Size 


naF 1 Mil 

per iuu 


Stock 


2% 


Base 


42 . 50 


zU kegs 


2H 


Base 


43 . 95 


20 kegs 


2% 


Base 


45 . 40 


15 kegs 


2% 


Base 


46 . 90 


10 kegs 


2% 


Base 


48 . 30 


5 kegs 


3 


Base 


49.75 


5 kegs 


3% 


Base 


51. 17 


3 kegs 


2K 


Base 


52.65 


3 kegs 


s% 


Base 


54. 15 


2 kegs 




Base 


55.55 


2 kegs 


3% 


Base 


57.00 


2 kegs 


3% 


Base 


58.45 


2 kegs 


3% 


Base 


59.90 


Wnse. 


4 


Base 


61.35 


2 kegs 


4^ 


Base 


62. 85 


Wnse. 


*H 


.25 


64.25 


2 kegs 


4% 


25 


65.70 


Wnse. 


43^ 


.25 


67. 15 


2 kegs 


4% 


.25 


68.60 


Wnse. 


4% 


25 


70. 05 


3 kegs 


5 


.25 


71 . 50 


3 kegs 


6% 


.25 


72.95 


Whse. 




.25 


75 . 85 


2 kegs 


53^ 


.25 


78. 75 


3 kegs 




.25 


81 .65 


3 kegs 


6 


.25 


84 . 55 


2 kegs 




.25 


90. 35 


1 keg 


7 


.25 


96. 15 


w nse. 




.15 


50. 00 


3 kegs 




.15 


54. 00 


3 kegs 


2 


Base 


58 . 00 


5 kegs 


2>8 


Base 


OU . UU 


5 kegs 


234 


Base 


62 . 00 


3 kegs 


2% 


Base 


64. 00 


5 kegs 


2M 


Base 


66. 00 


2 kegs 


2% 


Base 


68. 00 


1 keg 


2% 


Base 


70. 00 


3 kegs 


2% 


Base 


72. 00 


10 kegs 


3 


Base 


74. 00 


3 kegs 


334 


Base 


78. 00 


3 kegs 


33^ 


Base 


82.00 


3 kegs 




Base 


86.00 


1 keg 


4 


Base 


90. 00 


1 keg 




.25 


94. 00 


3 kegs 




.25 


98. 00 


2 kegs 




.25 


102. 00 


2 kegs 


5 


.25 


106.00 


3 kegs 


53^ 


.25 


108.00 


1 keg 


0/4 


.25 


lio no 

1 1U . UU 


1 kpff 


5^ 


.25 


114.00 


2 kegs 


5% 


.25 


116.00 


Whse. 


5% 


.25 


118.00 


1 keg 


6 


.25 


122.00 


2 kegs 




.25 


126.00 


Whse. 




.25 


130.00 


2 kegs 


*H 


.25 


134.00 


2 kegs 


7 


.25 
.25 
.25 


138.00 


1 keg 




142.00 


1 keg 


8 


154.00 


1 keg 
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RIVETS 
COUNTERSUNK HEAD 
STRUCTURAL 




Size 


List 


Weight 


Average 


Inches 


Price 


per 100 


DvUun, 


1 ny % 


.55 


15.66 


1 keg 


2 


.40 


19.97 


1 keg 




.40 


24.26 


1 keg 


3 


.40 


28.59 


1 keg 




.40 


22.50 


1 keg 




.40 


23.93 


1 keg 


i% 


.40 


27.01 


1 keg 


2 


.25 


30.08 


1 keg 


2M 


.25 


33.16 


1 keg 


2% 


.25 


34.69 


2 kegs 


2^ 


.25 


36.23 


1 keg 


2% 


.25 


39.31 


1 keg 




.25 


48.53 


2 kegs 



RIVETS 
Round Head Tank 
200 lb. Kegs 




Size 


List 


Weight 


Average 


Inches 


Price 


per 100 


Stock 


Ax y 2 


.18 


.75 


Whse. 


% 


.18 


.85 


Whse. 


X* % 


.19 


1.00 


1 keg 


V2 


.17 


1.23 


1 keg 


% 


.17 


1.41 


l.keg 


Vs 


.16^ 


1.75 


l.keg 


IH 


.16 


2.10 


l.keg 


IX 


.16 


2.27 


2 . kegs 


i l A 


.16 


2.62 


2 kegs 


2 


.16 


3.31 


2 kegs 




.18 


1.80 


2 kegs 


Ax % 








l A 


.16^ 


2.00 


1 keg 


% 




2.28 


1 keg 


X 


.16 


2.55 


1 keg 


% 


.16 


2.82 


1 keg 


l 




3.09 


2 kegs 


IX 




3.64 


1 keg 






4.18 


1 keg 


I x y 2 


.16 


5.23 


1 keg 


% 


.16 


3.62 


1 keg 


X 




4.02 


1 keg 


% 


.15^ 


4.42 


1 keg 


i 


.15 


4.81 


1 keg 


IX 


.15 


5.59 


1 keg 




.15 


6.38 


1 keg 


\x 


.15 


7.16 


2 kegs 


2 


.15 


7.94 


Whse. 
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BASEMENT WINDOWS 



I1"X 


8" 









GLASS 
SIZE- 



AREA 
VHGHT 



_ c Code 
J.9 (BASALT) 

10 



CQ Code 
2.0 iBAStLY) 



GLASS 
SIZE- 



AREA 
WEIGHT 



iOXZO 



c a Coda 

5.4 (basts r.) 



24 



3 T 



14X20 



- l'-7'/6'H 

c /\ Codz 
7.0 IBAS1NA) 

2! 



Glass Size 


Average Stock 


10 x 12 


80 


10 x 20 


80 


12 x 18 


100 


14x20 


40 




4 tLEVATLON ItC 



UTILITY WINDOWS 



Type 


Weight Per Unit 


Average Stock 


32131 


50 


20 



Buy War Bonds 
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WEIGHT OF ROUND STEF.L BARS DedlJt2$$ POUNDS PER LINEAL FOOT 



Dlam. 


Pounds 


Dlam. 


Pounds 


Diara. 


Pounds 


Dlam. 


Pounds 


Inches 


per Foot 


Inches 


per Foot 


Inches 


per Foot 


Inches 


per Foot 


ft 


A1 A 


6 s 


O CC7C 


913. 


91 1 9Q 


°lf 


Q A OO 


ft 


.017 


1 


Z.67U4 




91 KQK 


0% 


Q9 1 7 

yz.i 4 


AOO 
.UZo 


1ft 


O 090Q 

Z.ooyy 


97/ 


99H79 


r is 

oft 


QA 1 d 
l>4.14 


A 


A91 

.Uol 


1ft 


O f\1 AG 
O.U140 


92ft 
*32 


99 KRK 

44.000 


G 
0 


Qfi 1 9 

yo. 10 


i / 


A A 1 <7 

.0417 


1ft 


O 1 Ayi er 


O 15 


99 H/19 


oft 


QQ 1 K 

yo.10 


A 


.0528 


1% 


3.3797 


0 s 1 
2f4 


99 K9K 

Z0.O0O 


6% 


1 (\(\ 1 0 
lUU.lo 




.0652 


1ft 


O C7AA 

0.57UU 


0 
0 


O/l A99 


C 3 

6ft 


1 AO OA 


4i 


.07olf 


1 3 
1ft 


O 7CCC 

0. /too 


0 1 

oft 


t)A K97 


4? 17 

0% 


1 HA 91 
1U4.01 


A 


.0939 


1ft 


O ACC/4 


0 1 
oft 


or A^c 


C 5 

6ft 


1 (\G At 
lUb.41 


41 


.1102 


11/ 
1% 


/I 1 79/4 

4.1 /Z4 


O 3 

oft 


zo.ooy 


0% 


1 AQ K9 
IU0.O0 


ft 


.1278 


1ft 


4.0000 


9 1/L 


9fi H7Q 


g 7 
°ft 


1 1 A GC 

llU.bO 




.1467 


1ft 


A CAA1 
4.0UU1 


9 5 

o*& 


o/» £AO 


g 1/ 

072 


1 1 9 Q9 
llZ.oZ 


*/£ 


.1669 


144 


A OOI O 
4.0Zl0 


O 3 

3ft 


0<7 1 91 

Z (.161 


G 9 

6ft 


11C AA 
llO.UU 


A 


.1884 


1% 


C A/I Off 

5.04ob 


0 7 
3ft 


Z /.bbb 


0% 


117 OA 
11 4.ZU 


ft 


.2112 


113 
141 


C OOAT 
O.ZOIU 


01/ 
0% 


Zo.ZUb 




110 A9 

ny.4o 


4i 


.2354 


1ft 


5.5180 


3ft 


Zo.751 


6% 


1 OI GH 

lZl.b ( 


A 


.2608 


14$ 


5.7606 


oft 


OQ 9A1 

zy.oui 


CIS 

611 


1 09 Q9 

lZo.yo 


li 


.2875 


1% 


G AAOO 

0.UU00 


Oil 

044 


zy.oOb 


G 7/ 

0 V8 


1 OG OO 

IZb.ZZ 


44 


.3155 


145 


6.2613 


0% 


9 A A 1 17 

oU.417 


G 15 

611 


1 OO CO 

lZo.OZ 


if 

% 


.3449 


1ft 


C C 1 A /I 

o.5iy4 


O 1 3 

o4$ 


9A QOO 

ou. yoo 


4 


1 9A QK 

loU.oO 


.3755 


141 


G 17000 

b.7ozo 


0 7 
3ft 


91 rr c a 
ol.004 


T 1 

7ft 


1 99 1 Q 

loo.iy 


li 


.4075 


1% 


7.0514 


0 1 «> 
o4s 


90 1 9A 


71Z. 

7% 


1 9C CC 

loo. Ob 


41 

li 


.4407 


l§4 


7.oZ5Z 


OV2 


99 "71 O 

oZ. ( 1Z 


73 


1 97 QK 

id 4 .yo 


.4753 


iii 
114 


7 AAylO 

7.bU4o 


0 9 
oft 


99 OQ1 

oo.oyi 


71/ 


1 A A 94? 

14U.ob 


A 


.5111 


12 3 
111 


7 OOOC 
7.OO00 


9 5/ 
0% 


QC AAA 

oo.uyu 


7 5 
7t% 


1 AO 7Q 

14Z. 4 y 


11 
44 


.5483 


1% 


8.1780 


Oil 


36.311 


7% 


1 A C OA 

145. Z4 


.5867 


1 2 "5 

1§2 


0 ahog 
0.4 4Zb 


9 3/ 
0% 


9<7 CtCO 
O /.OOZ 


7 7 

7t% 


1/17 71 
14 4 . 4 1 


li 


.6265 


HI 


0 nnoc 

0 7725 


9 13 

311 


90 OI /I 
OO.Ol4 


7% 


1 CA OI 

J 0U.Z1 


% 
II 


.6676 


l§i 


9.0776 


9 7/ 
3% 


A A Aft*? 

4U.Uy7 


7 9 
7ft 


ico no 

15Z.7Z 


.7100 


1 7/ 
1% 


A OOOA 

9.000O 


9 15 

oil 


A 1 /I A1 

41.4U1 


7K/ 

7% 


1 CC OG 

lOo.Zb 


4i 


.7536 


l§i 


9.7035 


A 

4 


4Z.7Zb 


7 11 

714 


1 C7 OI 
157.51 


li 


.7986 


li! 


1 A AOJO 

10.0243 


>< i 
4ft 


y| /I AT1 
44.U71 


7 «*/ 

7% 


1 G(\ 90 

lbu.oy 


ft 


.8449 


1§4 


1 A 9CAO 


At/ 

4% 


4o.4oo 


7 18 

<il 


1 CO AO 

lbz.yy 


li 


.8925 


z 


1 A C01 A 

10.6814 


>i 3 
4ft 


a a 00c 
4b.oZ5 


77/ 

7% 


1 CC CA 

lbo.bU 


45 
li 


.9414 


0 1 


11.0178 


A 1/ 

4 1 A 


a 0 099 

4o. Zoo 


7 15 

7 it 


1 CO OA 

lbo.Z4 


.9916 


0 1 

<sft 


11 9C AC 


4 ft 


4y.bbZ 


0 
0 


1 7A OA 

1 4 u.yu 


% 


1.0431 


O 3 
*ft 


1 1 7AC9 

11.70bo 


A VU 

4% 


cri 110 
oi.nz 


C 1 

oft 


1 79 

1 (6.00 


li 


1.0959 


01/ 
*V8 


1 O AC09 

IZ.U000 


A 7 

4t% 


co CQ9 
OZ.O00 


0 1/ 
078 


1 7C 9Q 

1 ( b.zy 


§4 


1.1500 




10 a 1 cr c 
lZ.41ob 


4 72 


C >1 A<7C 

04. U /O 


0 2 

oft 


1 70 A1 

1 4 y.ui 


li 


1.2054 


O 3 


1 0 7701 
1Z. 440I 




CC CQ7 
OO.OO 4 


0 1/ 

0^ 


101 7K. 
lol 40 


« 


1.2622 


0 7 


1Q 1 A CO 

lo.l4oo 


4% 


KT 1 OI 
0 4 .1Z1 


Q 5 

oy^ 


1 OA £9 
lo4.0Z 


ii 


1.3202 


2% 


1 9 C1 OT 

lo.olo7 


y 11 

414 


co e^c 
OO.b7o 


O 37 


1 07 OA 
lO 4 .OU 


§i 


1.3795 




1 9 OftCO 

lo.oybo 


4% 


Cti\ OCA 

bU ZoU 


O 7 

oft 


1 OA 1 1 

1yu.11 


tl 


1.4401 


2ft 


1 /I OOAO 

14.Z8UZ 


/I 13 


C1 O/IC 

bl.o4b- 


Q 1/ 
OY2 


1 AO Q9 

lyz.yo 


% 


1.5021 


244 


1 C C O H 

14.6687 


A 7/ 

4% 


bo.4bo 


O 9 

oft 


1 AC 70 

iyo. 40 


It! 


1.5653 


2% 


15.0625 


/IIS 

411 


C 1 AA 

oo.lUU 


O K/ 

8% 


1 AO CC 

iyo bo 


Si 


1.6299 


241 


15.4615 


er 
0 


bb.75y 


Oil 

814 


O A1 C A 

ZU1.54 


ii 


1.6957 


2ft 


15.8657 


C 1 

5ft 


GO AOO 

bo.4oo 


0 <l/ 

8% 


OA i A C 

ZU4.40 


SI 


1.7629 


24i 


16.2751 


CI/ 


70.139 


8}} 


OAT 90 

ZU7.00 


1.8313 


2% 


16.6898 


c s 

oft 


^71 OGf\ 
71.0bU 


0 7/ 
8% 


OI A 99 

ZIU.00 


ii 


1.9011 


245 


17.1096 


5% 


73 602 


811 


213.31 


IS 


1.9721 


2ft 


17.5346 


5ft 


75.364 


<> 


216.30 


% 


2.0445 


241 


17.9650 


5% 


77.148 


SfVi 


241 00 


11 
§S 


2.1182 


2% 


18.4004 


5ft 


78.953 


10 


267 04 


2.1931 


2 §4 


18.8410 


5% 


80.778 


IO1/2 


294 41 


1! 


2.2694 


2ii 


19.2870 


5ft 


82.62 


11 


323.11 


« 


2.3470 


m 


19.7382 


6% 


84.49 


IH/2 


353.16 


ii 


2 4259 


2% 


20.1946 


6« 


86.38 


12 


384.53 


14 


2.5061 


2§* 


20.656 


5% 


88.29 







Carolina Steel and Iron Company 



33 



WEIGHTS OF SQUARE STEEL BARS Deduct 2% POUNDS PER LINEAL FOOT 



Size, 
Inches 


Pounds 
per Foot 


% 


.0531 


A 


.0672 


ft 


.0830 


U 
ft 


.1004 


.1195 


if 


.1403 


ft 


.1627 


u 


.1868 




.2125 


hi 


.2399 


ft 


.2689 




.2997 


ft 


.3320 


ii 


.3661 


ii 


.4018 


il 


.4391 


% 


.4781 


ii 


.5188 


H 


.5G11 


ii 


.6051 


ft 


.6508 


§1 


.6981 




.7471 




.7977 




.8500 


it 


.9040 




.9596 


it 


1.0168 


ft 


1.0758 


ii 


1.1364 


ii 
11 


1.1986 


1.2625 


% 


1.3281 


ii 


1.3954 


ii 


1.4643 


il 


1.5348 


II 


1.6070 


tl 


1.6809 


ii 


1.7564 


il 


1.8336 


% 


1.9125 


il 


1.9930 


ii 


2.0752 




2.1590 


il 


2.2445 


11 


2.3317 


ii 


2.4205 


if 


O riiA 

z.ollU 


7 /8 


2.6031 


ii 


2.6969 


§1 
il 


2.7924 


2.8895 


ii 


2.9883 


ii 


3.0887 


ii 


3.1908 


if 


3.2946 


l 


3.4000 


lft 


3.616 



Size, 
Inches 


per Foot 


1ft 


3.838 


1ft 


a ac7 


IVs 


il O AO 

4.oU«5 


1ft 


4.54b 


1ft 


4.795 


lft 


5.U5U 


1V4 


5.313 


lft 


5.051 


lft 


5.85 < 


lii 


6.139 


1% 


6.428 


ui 


6.724 


ift 


7.026 


lii 


7.335 


IV2 


7 650 


m 


7.972 


ift 


8.301 




8.636 


1% 


8.978 


lii 


9.327 


l\k 


9.682 


l§! 


1 A A A A 


1% 


1 A A 1 9 
1U.41<5 


l§l 


ift 700 


HI 


11.170 


1§5 


11.000 


1/8 


11.953 


lii 


12.355 


lit 


12.763 


lii 


13.178 


2 


10 f*AA 

lo.bUU 


23*2 


1 A A O O 


2ft 


14.463 


2ft 


14.905 


2Vs 


15.353 


2ft 


15.808 


2ft 


16.270 


2 3 7 2 


16.738 


2V4 


17.21 3 


2 ft 


17.694 


2ft 


18.182 


244 


18.677 


2% 


19.178 


241 


19.686 


2ft 


OA O A 1 


2ii 


OA 700 


2-% 


01 OKA 

Z 1 z 5 U 


9 11 
*32 


91 79^ 

^ 1 lOi) 


2 A 


22.326 


2J1 


22.874 


2% 


23.428 


2§i 


23.989 


2U 


24.557 


2§? 


25.131 


2% 


25.713 


2§5 


26.300 


2*1 


26.895 


25? 


27.496 



Size, 
Inches 


Pouiuis 
per Foot 


9 7a 


28.103 


9 22 
^52 


28 717 


9 15 
^T8 


29 338 


9 31 
*32 


2Q Qfifi 


9 
O 


30 600 


9 1. 
°32 


31.241 


O JL 


31.888 


9 _3 


39 £.49 


9 1/ 
3 78 


33 903 


9 5 

•> 32 


33.871 


9 J 


94 KdK. 


9 7 
O 32 


3^ 22^ 


9 1/. 
0 A /4 


3^ Q1 3 


9 3 
032 


9ft ftAft 


1 ft. 


37 307 


1 11 

^ 32 


38.014 


9 3/, 
0 78 


38 728 


312 
"32 


39.449 


9 7 
<>1S 


40 1 7ft 


32 


40.910 


3 

O 72 


41.650 


«*T8 


43.151 


3 5A 
«J 78 


44.678 


3 U 

O IB 


46.232 


3 3/, 
O /4 


47.813 


312 

,5 16 


49.420 


« J 78 


51.053 


315 
«J 18 


52.713 


f 


54.400 


4 JL 
^ 16 


56.113 


4 L£, 
^ /8 


57.853 


4 A 

^18 


59.620 


4 1/. 

* /4 


61.413 


4 A 

^18 


63.232 


4 3/, 
/8 


65.078 


4 

^18 


66.951 


t /2 


68.850 


* Ml 


70 776 


4 5/, 


72 728 


4 H 

t 1 6 


74.707 


^ /4 


76.713 


4 12 

^ 18 


78.745 


47^ 

^ /8 


80 803 


4 15 
* 16 


82 888 


5 


85.000 


c. 1 
0 re 


87.138 


□ /8 


89.303 




9L495 


5V4 


93.713 


5ft 


95.957 


5% 


98.228 


5ft 


100.526 


5V 2 


102.850 


5ft 


105.20 


5% 


107.58 


54J 


109.98 


5 3 /4 


112.41 


5H 


114.87 



Size. 


Pounds 


Inches 


per Foot 


O 78 


1 17.35 


5« 


119^86 


u 


122.40 


ft 1 
D 18 


124.96 


0 /8 


127.55 


0 IS 


130.17 


0 74 


132.81 


as 
°fe 


135.48 


O 78 


138.18 


0 16 


140.90 


072 


1 43 fit; 

1 to. OO 


«T8 
ft 5/. 
0 78 


1 4ft 43 

1 4Q 93 


Ola 


152.06 


H3A 
074 


1C4 qi 


ft 12 


1 £7 7Q 


O 78 


160.70 


ft 15 


1 ft 3 fid 


7 
1 


166.60 


7 JL 
' Iff 


169.59 


7^ 
1 /8 


172.60 


7 

1 T8 


175.64 


7 1/ 
' /4 


178.71 


7A 


181.81 


7 3/ 0 
« 78 


184.93 


7 A 

• 18 


188.08 


7^ 


191.25 


7 -A 

' 18 


194.45 


« /8 


197.68 


711. 

1 16 


200 93 


7 3/, 
« 74 


204.21 


712 

1 16 


207.52 


• /8 


210.85 


715 
• 16 

g 


214.21 


217 60 


8 JL 


221.01 


8^ 
0 /8 


224.45 


8 A 

°T6 


227.92 


CI/ 

O /4 


231.41 


8 A 

0 1 8 


234.93 


8 3/ 0 
0 /8 


238.48 


8 A 

°18 


242.05 


8^ 


245.65 


8 A 
°18 


249.28 


8% 

0 /8 


252.93 


8 H 

O 18 


256.61 


O /4 


260.31 


8il 


264.04 


8% 


267.80 


8 il 


271.59 


9 


275.40 


9V 2 


306.85 


9% 


323.21 


10 


340.00 


10 y 2 


374.85 


11 


411.40 


nv 2 


449.65 


12 


489.60 
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Iron Company 






CIRCUMFERENCES AND 


AREAS 


OF CIRCLES 










-Continued 








Diam. 


Circum. 


Area 


Diam. 


Circum. 


Area 


Diam. 


Circum. 


Area 


52 


163.363 


2123.7 


68*4 


214.414 


3658.4 


84H 


265.465 


5607 . 9 


52*4 


164.148 


2144.2 


68H 


215.199 


3685.3 


8454 


266.250 


5641.2 


52H 


164.934 


2164.8 


68% 


215.984 


3712.2 








52^ 


165.719 


2185.4 






85 


267.035 


5674 . 5 








69 


216.770 


3739.3 


85*4 


267.821 


5707.9 


53 


166.504 


2206 . 2 


69*4 


217.555 


3766.4 


85*^ 


268 . 606 


5741.5 


MX 


167.290 


2227.0 


69>£ 
6954 


218.341 


3793.7 


8554 


269.392 


5775 . 1 


53H 


168.075 


2248.0 


219.126 


3821.0 






5354 


168.861 


2269 . 1 








86 


OTA ITT 

270. 177 


5808 . 8 








70 


219.911 


3848.5 


86*4 


OTA A£A 

270.962 


5842 . 6 


54 


169.646 


2290 . 2 


70*4 


220.697 


3876.0 


86*^ 


271.748 


5876 . 5 


54*4 


170.431 


2311 .5 


70H 


221.482 


3903 . 6 


8654 


ATA COO 

272.533 


5910.6 


54H 


171.217 


oooo o 
2661.0 


7054 


222.268 


3931.4 






5454 


172.002 


2354 . 3 






87 


273.319 


5944 . 7 








71 


223.053 


3959.2 


87*4 


274 . 104 


5978.9 


55 


1 TO TOO 

172.788 


2375.8 


71*4 


223.838 


3987.1 


87*4 


274.889 


6013.2 


55*4 


173.573 


2397 . 5 


71H 


224.624 


4015.2 


8754 


275.675 


6047.6 


55*4 


174.358 


2419.2 


7154 


225.409 


4043 . 3 






5554 


175. 144 


2441 . 1 








88 


OTZ? Add 

276.460 


6082 . 1 








72 


226.195 


4071.5 


88*4 


ATT ClAG 

277.246 


6116.7 


56 


175.929 


2463.0 


72*4 


226.980 


4099.8 


88*4 


278.031 


6151.4 


56*4 


176.715 


2485.0 


72H 


227.765 


4128.2 


8854 


278.816 


6186.2 


56H 


177.500 


2507 . 2 


72K 


228.551 


4156.8 






5654 


178.285 


2529 . 4 








89 


279.602 


6221.1 








73 


229.336 


4185.4 


89*4 


280 . 387 


6256 . 1 


57 


179.071 


2551 .8 


73*4 


230.122 


4214.1 


89H 


281.173 


6291.2 


57*4 


179.856 


2574.2 


7ZM 


230.907 


4242.9 


8954 


281 .958 


6326.4 


57H 


180.642 


2596 . 7 


7354 


231.692 


4271.8 








5754 


181 427 


2619.4 






90 


282 . 743 


6361.7 








74 


232.478 


4300.8 


90*4 


283.529 


6397. 1 


58 


182.212 


2642 . 1 


74*4 


233.263 


4329.9 


90*4 


284.314 


6432 . 6 


58 *4 


1 on nno 

182.998 


2664 . 9 


74H 


234.049 


4359 . 2 


9054 


285. 100 


6468 . 2 


58H 


183.783 


OCOT O 

2687.8 


7454 


234.834 


4388.5 






5854 


184.569 


2710.9 








91 


nor ooc 

285 . 885 


6503 . 9 








75 


235.619 


4417.9 


91^4 


286 . 670 


6539 7 


59 


185.354 


2734.0 


75*4 


236.405 


4447.4 


91*4 


287.456 


6575 . 5 


59*4 


186.139 


2757 . 2 


75H 


2 57.190 


4477.0 


9154 


288.241 


6611.5 


59H 


186.925 


2780 . 5 


7554 


237.976 


4506.7 






5954 


187.710 


noAO n 

2803 . 9 






92 


289.027 


6647.6 








76 


238.761 


4536.5 


92*4 


289.812 


6683 . 8 


60 


188.496 


2827.4 


76*4 


239.546 


4566.4 


92*4 


290 . 597 


6720 . 1 


60*4 


189.281 


2851 .0 




240.332 


4596.3 


9254 


291.383 


6756.4 


60^ 


190.006 


2874 8 


7654 


241.117 


4626.4 






6054 


190.852 


oono £ 

2898 . 6 








93 


292.168 


6792 . 9 








77 


241.903 


4656.6 


93*4 


292 . 954 


6829 . 5 


61 


191 .637 


2922.5 


77*4 


242.688 


4686.9 


93*4 


293 . 739 


6866 . 1 


61*4 


192.423 


2946 . 5 


77H 


243.473 


4717.3 


93K 


294 . 524 


6902 . 9 


61H 


1 no ono 
lvo.ZVo 


onTn ct 

2970 . 0 


775£ 


244.259 


4747.8 






6154 


i no nno 
19.1 .99.-5 


2994 . 8 






94 


295.310 


6939.8 








78 


245.044 


4778.4 


94*4 


296.095 


6976 . 7 


62 


194.779 


3019.1 


78*4 


245.830 


4809.0 


94*4 


296.881 


7013.8 


62*4 


195.564 


3043 . 5 


78H 


246.615 


4839.8 


945£ 


297.666 


7051.0 


62^ 


196.350 


on ao n 

3068 . 0 


7854 


247.400 


4870.7 








6254 


197.135 


onno c 

3092 . 6 








95 


298.451 


7088 . 2 








79 


248.186 


4901.7 


95*4 


299.237 


7125.6 


63 


197.920 


3117.2 


79*4 


248.971 


4932.7 


95*^ 


300.022 


7163.0 


63*4 


198.706 


3142.0 


79H 


290 . 757 


4963 . 9 


9554 


300 . 807 


7200 . 6 


63^ 


199.491 


3166.9 


7954 


250.542 


4995.2 






63*4 


onn o7"7 
200 . 277 


3191 .9 






96 


301 .593 


7238.2 








80 


251.327 


5026.5 


96*4 


302.378 


7276.0 


64 


201 .062 


3217.0 


£0*4 


252.113 


5058.0 


96H 


303 . 164 


7313.8 


64)4 


om 0/1*7 
2U1 .84/ 


3242 . 2 


80H 


252.898 


5089 . 6 


9654 


303 . 949 


7351.8 


64H 




3267.5 


8054 


253.684 


5121.2 






6454 


ono a i o 
ZUo. 418 


oono o 
0292 . 8 








97 


304 . 734 


7389.8 








81 


254 469 


5153 0 


97*4 


305 . 520 


7428.0 


65 


204 . 204 


3318.3 


81*4 


255.254 


5184.9 


97*4 


306.305 


7466.2 


65*4 


204.989 


3343.9 


81H 


256.040 


5216.8 


9754 


307.091 


7504.5 


65H 


205 . 774 


oo/in a 

3.569 . 6 


8154 


256.825 


5248.9 






6554 


206 . 560 


3395.3 








98 


307 87fi 

OU i ,OlU 


7543 0 








82 


257.611 


5281.0 


98*4 


308.661 


7581 ! 5 


66 


207.345 


3421.1 


82*4 


258.396 


5313.3 


98H 


309.447 


7620.1 


66*4 


208.131 


3447.2 


82H 

825i 


259.181 


5345.6 


9854 


310.232 


7658.9 


66H 


208.916 


3473.2 


259.967 


5378.1 








6654 


209.701 


3499.4 








99 


311.018 


7697 7 








83 


260.752 


5410.6 


99*4 


311.803 


7736.6 


67 


210.487 


3525.7 


83*4 


261.538 


5443.3 


99*4 


312.588 


7775.6 


67*4 


211.272 


3552.0 


83H 


262.323 


5476.0 


9954 


313.374 


7814.8 


67H 


212.058 


3578.5 


8354 


263.108 


5508.8 






6754 


212.843 


3605.0 


84 


263.894 


5541.8 


100 


314.159 


7854.0 


68 


213.628 


3631.7 


84*4 


264.679 


5574.8 













Carolina Steel and Iron Company 



U. S. GALLONS IN ROUND TANK 
For One Foot in Depth 









Cu. Ft. 








Cu. Ft. 








Cu. Ft. 






No. 


and 






No. 


and 






No. 


and 


Dia. of 


U.S. 


Area in 


Dia. of 


U.S. 


Area in 


Dia. of 


U.S. 


Area in 


Tanks 


Gals. 


Sq. Ft. 


Tanks 


Gals. 


Sq. Ft. 


Tanks 


Gals. 


Sq. Ft. 


1 ft 




5.87 


.785 


5 ft. 8 in. 


188.66 


25.22 


19 ft. 


2120.90 


283.53 


1 in. 


6.89 


.922 


2 


Q 


194.25 


25.97 


]<) 


3 in 


2177.10 


291.04 




2 


8. 


1.069 


2 


10 


199.92 


26.73 


19 




2234. 


298.65 




3 


9.18 


1.227 




1 1 


205.67 


27.49 


19 


9 


2291.70 


306.35 


I 


4 


10.44 


1.396 


g 




211.51 


28.27 


20 




2350.10 


314.16 


I 


5 


11.79 


1.576 


*j 


„ 


229.50 


30.68 


20 


3 


2409.20 


322.06 




6 


13.22 


1.767 




jj 

5 


248.23 


33.18 


20 




2469.10 


330.06 


I 


7 


14.73 


1.969 






267.69 


35.78 


20 


9 


2529.60 


338.16 




8 


10.32 


2.182 


7 




287.88 


38.48 


21 




2591. 


346.36 


j 


y 


17.99 


2.405 


1 


„ 


308.81 


41.28 


21 


3 


2653. 


354.66 




10 


19.75 


2.640 






330.48 


44.18 


21 


g 


2715.80 


363.05 


I 


n 


21.58 


2.885 


7 


9 


352 . 88 


47.17 


21 


9 


2779.30 


371.54 






23.50 


3.142 


8 




376.01 


50.27 


22 




2843.60 


380.13 




l 


25.50 


3.409 


g 


3 


399. 88 


53.46 


•>•) 


3 


2908.60 


388.82 




2 


27.58 


3.687 


q 




424.48 


56 . 75 


22 


A 


2974.30 


397.61 


2 


3 


2d. 74 


3.976 


g 


g 


449.82 


60.13 


22 


9 


3040.80 


406.49 




4 


31.99 


4.276 


g 




475.89 


63.62 


23 




3108. 


415.48 




5 


34.31 


4.587 


g 


3 


502.70 


67.20 


23 


3 


3175.90 


424.56 


2 


6 


36.72 


4.909 


9 




530.24 


70.88 


23 


g 


3244.60 


433.74 




7 


39.21 


5.241 


9 


9 


558.51 


74.66 


23 


9 


3314. 


443.01 




8 


41.78 


5.585 


10 




587.52 


78.54 


24 




3384.10 


452.39 




9 


44.43 


5.940 


10 


3 


617.26 


82.52 


24 


3 


3455. 


461.86 




10 


47.16 


6.305 


10 




647.74 


86.59 


24 


g 


3526.60 


471.44 




11 


49.98 


6.681 


10 


g 


678.95 


90.76 


24 


9 


3597.90 


481.11 


3 




52.88 


7.069 


11 




710.90 


95.03 


25 




3672. 


490.87 


3 


1 


55.86 


7.467 


11 


3 


743.58 


99.40 


25 


3 


3745.80 


500.74 


3 


2 


58.92 


7.876 


11 


6 


776.99 


103.87 


25 


6 


3820.30 


510.71 


3 


3 


62.06 


8.296 


11 


9 


811.14 


108. 13 


25 


9 


3895.60 


520.77 


3 


4 


65.28 


8.727 


12 




846.03 


113.10 


26 




3971.60 


530.93 


^ 




68.58 


9.168 


12 


3 


881.65 


1 17. Mi 


26 


3 


4048.40 


541.19 


3 


6 


71.97 


9.621 


12 


6 


918. 


122.72 


26 


6 


4125.90 


551.55 


3 


7 
8 


75.44 


10.085 


12 


9 


955.09 


127.86 


26 


9 


4204.10 


562. 


3 


78.99 


10.559 


13 




992.91 


132.72 


27 




4283. 


572.66 


3 


9 


82.62 


11.045 


13 


3 


1031.50 


137.89 


27 


3 


4362.70 


583.21 


3 


10 


86.33 


11.541 


13 


6 


1070.80 


1 13. 1 4 


27 


6 


4443.10 


593.96 


3 


11 


90. 13 


12.048 


13 


9 


1110.80 


1 18. 19 


27 


9 


4524.30 


604.81 


4 




94*. 


12.566 


14 




1151.50 


153.94 


28 




4606.20 


615.75 


4 


1 


97.96 


13.095 


14 


3 


1193. 


159.48 


28 


3 


4688.80 


626.80 


4 




102. 


13.635 


14 


6 


1235.30 


165.13 


28 


6 


4772.10 


637.94 


4 


3 


106.12 


14 . 186 


14 


9 


1278.20 


170.87 


28 


9 


4856.20 


649.18 


4 


4 


110.32 


14.748 


15 




1321.90 


176.71 


29 




4941. 


660.52 


4 


5 


114.61 


15.321 


15 


3 


1366.40 


182.65 


29 


3 


5026.60 


671.96 


4 


6 


118.97 


15.90 


15 


6 


1111.50 


188.69 


29 


6 


5112.90 


683.49 


4 




123.42 


16.50 


15 


9 


1457.40 


194.83 


29 


9 


5199.90 


695.13 


4 


8 


127.95 


17.10 


16 




1504.10 


201.06 


30 




5287.70 


706.86 


4 


9 


132.56 


17.72 


16 


3 


1551.40 


207.39 


30 


3 


5376.20 


718.69 


4 


10 


138.25 


18.35 


16 


6 


1699.50 


213.82 


30 


6 


5465.40 


730.62 


4 


11 


142.02 


18.99 


16 


9 


16 IS. 10 


220.35 


30 


9 


5555.40 


742.64 


5 


146.88 


19.63 


17 




1697.90 


226.98 


31 




5645.10 


754.77 


5 


1 


151.82 


20.29 


17 


3 


1748.20 


233.71 


31 


3 


5737.50 


766.99 


5 


2 


156.83 


20.97 


17 


6 


1799.30 


240.53 


31 


6 


5829.70 


779.31 


5 


3 


161.93 


21.65 


17 


9 


1861.10 


247.45 


31 


9 


5922.60 


791.73 


5 


4 


167.12 


22.34 


18 




1903.60 


254.47 


32 




6016.20 


804.25 


5 


5 


172.38 


23.04 


18 


3 


1956.80 


261.59 


32 


3 


6110.60 


816.86 


5 


6 


177.72 


23.76 


18 


6 


2010.80 


268.80 


32 


6 


6205.70 


829.58 


5 


7 


183.15 


24.48 


18 


9 


2065.50 


276.12 


32 


9 


6301.50 


842.39 



31 ^ Gallons equal 1 Barrel. 
To find the capacity of tanks greater than the largest given in 
the table, look in the table for a Tank of one-half of the given size 
and multiply its capacity by 4, or one of one-third its size and mul- 
tiply its capacity by 9, etc. 



Carolina Steel and Iron Company 



Distributors and Sales Agents 

— — for 1 

WIRE GUARDS AND GRILLES— Acorn 
Wire and Iron Works Co., Chicago, 111. 

ELEVATOR DOORS— Security Fire Door 
Company, St. Louis, Mo., Simplex Door 
Co., St. Louis, Mo. 

TIN CLAD AND METAL FIRE DOORS— 
F. L. Saino Manufacturing Co., Mem- 
phis, Tenn. 

STEEL ROLLING DOORS and SECTION- 
FOLD WOOD DOORS— J. G. Wilson 
Corporation, Norfolk, Va. 

FENCE— Atlas Fence Co., Philadelphia, Pa. 

HOISTS AND TROLLEYS — Chisholm- 
Moore Hoist Corp., Tonawanda, N. Y. 

ASH HOISTS AND EQUIPMENT— Potts 
Ash Hoist Corp., Mechanicshurg, Pa. 

STEEL CASEMENT WINDOWS, STEEL 
PIVOTED, PROJECTED AND CON- 
TINUOUS WINDOWS, STEEL 
DOORS — Detroit Steel Products Co., 
Detroit, Mich. 

STEEL TOILET PARTITIONS— Milwau- 
kee Stamping Co., Milwaukee, Wis. 

STAIR TREADS — American Abrasive 
Metals Co., Irvington, N. Y. 

SUBWAY GRATING— Irving Iron Works, 
Long Island City, N. Y. 

KALAMEIN DOORS and FRAMES — 
Overly Mfg. Co., Greensburg, Pa. 

CORRUGATED WIRE GLASS— Pennsyl- 
vania Wire Glass Co., Dunbar, Pa. 



